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法律上のミ主意事項 

ビデオまたは音声監視は法律によって禁止されて 
いる場合があり、その内容は国によって異なりま 
す。本製品を監視用途でご利用になる前に、ご利 
用頂く地域の法律を確認、してください。 

本製品には H.264 デコーダ 用のライセンスが 1 つ 
含まれています。追加ライ七ンスのご購入につい 
ては、 Axis 製品の販売店にお問い合わせください。 

電波に関ずる適合性に MC) 

本装置は無線周波數を発生、使用、放射するため、 
指示通りにインストールおよび使用されていない 
場合は、無線通信に有害な妨害を招く恐れがあり 
ます。ただし、特定のインストールにおいて妨害 
が生じないという保証はありません。 

本装置がラジオおよびテレビ受信機に対して有害 
な妨害をキ召き、本装置の電源の入/切を行うことに 
よって本装置が原因であると確認できた場合は、 
次の1つまたはそれが上の措置にしたがって妨害 
を是正してください。受信アンテナの方向を変更 
するか、再配置を行う。本装置と受信機の間隔をに 
げる。本装置を、受信機が接続されているものとは 
異なる電源に接続する。販売店または経験を積ん 
だラジオ/テレビ技術者に相談する。 EMC 基準に準 
拠するには、本装置でシールド付き （STP) ネット 
ワークケーブルを使用する必要があります。 

米图- This equipment nas been tested and found to 
comply with the limits for a Class B computing device 
pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC rules, which are 
designed to provide reasonable protection against such 
interference when operated in a commercial 
environment. Operation of this equipment in a 
residential area is likely to cause interference, in which 
case the user at his/her own expense will be required to 
take whatever measures may be required to correct the 
interference. 

カナダ- This Class B digital apparatus complies with 
Canadian に ES-003 

欧州- This digital equipment fulfills the requirements 
for radiated emission according to limit B or EN 日502 2, 
and the requirements for immunity according to 
EN 已已 024 residential and commercial industry. 

曰本-この装置は、情報処理装置等電波障害自主 
規制協識会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 製品で 
す。この装置を家庭環境でラジオやテレビ受信機 
に近接して使用すると、無線妨害を引き起こすこ 
とがあります。取极説明書にしたがって正しく設 
置および使用してください。 

豪！)' N - This electronic device meets the requirements or 
the Radio communications (Electromagnetic 
Compatibility) Standard AS/NZS CISPR22:2002. 

韓国- Class B; 本装置は家庭での使用のための EMC 
登録を取得しているため、住宅地を含むいかなる 
地区でも使用できます。 

安全性 

EN 60950-1 (IEC 60950-1) Safety of Information 
Technology Equipment ( 情報処理装置等の安全規格） 
に適合しています。 


装置の改造 

本装置は、必ず本書やュ'ーザ'ーズマニュァルの手 
順にしたがってインストール、および使用してく 
ださい。本装置にはューザーが独自に交換や修理 
を斤える部品は含まれていません。無許可で装置 
を変更したり、改造したりした場合、適用されて 
いる規制証明や認可がすべて無効になります。 

責任 

本書の制作には細'。の注意をキムっていますが、不 
正確な記述や脱落、乱下または落下を見っけられ 
た場合は、最寄りの Axis 事業所までご連絡くださ 
い。また Axis Communications AB は、技術的な間違 
いや誤字•脱字などにがして責任を持たず、予告な 
く製品や文書の記載内容にがして変更、修正を巧 
う権利を保持します。 Axis Communications AB は、本 
書に含まれる内容にっいて、商用性および製品の 
特定用途にがする適性にっいての黙示的な保証を 
含め、一切保証を行いません。 Axis Communications 
AB は、この資料、資材の提供、パフ オーマンス、 
使用の結果に関連した付随的または結果的な損害 
にがして責務および責任を負いません。 

RoHS 

本製品は、欧州 RoHS 指令 じ〇〇 2 /日日/ EC) およ ，み、 
び中国 RoHS 指令 (ACPEIP) に適合しています。 ig/J 

WEEE 指令 

The European Union has enacted a Directive 
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE Directive). This directive is 
applicable in the European Union member 
states. 

The WEEE marking on this product {see right) or its 
documentation indicates that the product must not be 
disposed of together with household waste. To prevent 
possible harm to human health and/or the environment, 
the product must be disposed of in an approved and 
environmentally safe recycling process. For further 
information on how to dispose of this product correctly, 
contact the product supplier, or the local authority 
responsible for waste disposal in your area. 

Business users should contact the product supplier for 
information on how to dispose of this product correctly. 
This product should not be mixed with other commercial 
waste. 

サポート 

技術サポートが必要な場合は、 Axis 製品の販売店 
にお問い合わせください。 Axis 販売店がお客様の 
ご質問にすぐに回答できない場合は、適切な部門 
に転送し、早急に回答いたします。インターネッ 
卜をご利用の場合は、次のことができます。 

• ユーザーズマニュアル やフ ァー ムウ 卫アの 更新 
をダウンロードする。 

• FAQ データベースで問題の解決方法を見っける。 
データベースは、製品別、カテゴリー別、または 
語句を使用して検索できます。 

•専用サポートエリアにログインして、 Axis サポー 
卜に問題を報告する。 


AXIS P 日 532/P 日 534 は 3.0V CR2032 リチウムバツテリ 
を使用しています。詳細については、 23 ページを 
参照してください。 
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AXIS P5532 & AXIS P5534 
インストールガイド 

この インストールボイドでは、お使いのネットワークに AXKP 日日 32/P 日日 34 PTZ ドームネッ 
トワークカメラをインストールする手順について説明しています。本製品の使用に関す 
るその他の事項の説明については、 ユーザーズマニュアルを 参照してください。 ユーザー 
ズマニュアルは、 製品に付属の CD または www.axiscom.co.jp からご覧いただけます。 

インストール手順 

1. 下のリストで、パッケージの内容を確認してくだ 
さい。 

2. ハードウェアの概要。 4 ページを参照してくださ 

い。 

3. ハードウェアをインストールします。 

• 6ぺ' —ジを参照してインスト ■ ールの準備を行 
います。 

• 天吊り型取付方法については、 7 ページを参照してください。 

• 埋め込み型取付方法については、8ページを参照してください。 

• ブラケット（オプションのアクセサリ ） を使用する取付方法については、10ペー 
ジを参照してください。 

• AX に 下 812 3 High PoE Midspan 1-port を接続します。 11 ページを参照してください。 

4. IP アドレスを設定します。 12 ページを参照してください。 

己.パスワードを設定します。1日ページを参照してください。 


〇パッケージの内容 


品目 

モデル / 型/注 

ネットワークカメラ 

AXIS P 日 532 

AXIS P 日日 34 

ドームカバー 

クリア（透明）カバー（取付済み） 

スモーク【半透明）カバー 

取付キット 

天吊り型取付および埋め込み型取付キット、トルタスドライバ 

High PoE Midspan 

AXI5T8123 

CD 

AXIS ネットワークビデオ製品 CD (製品マニュアル、インストールツール、その 
他のソフトウ卫アを含む） 

印刷物 

AXIS P5532/P5534 ネットワークカ_?^ラインストールガイド （ 本書）、 Axis 保証書、 

ドリル用テンプレート、予備のシリアル番号ラベルじ枚）、 AVHS 認証キー 


オプションのアクセサリ 

AXIS T91A 取付用アクセサリ 


入出力り阳)、オーディオ、電源接続用マルチコネクタケーブル 


電源用アクセサリおよび屋外ハウジングについては、 www.axiscom.co.jp を参照し 


てください。 


重要！ 

本製品はお使いになる国の 
法律および規制にしたがつ 
て使用してください。 
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カメラユニット 



ド ーム カバ ー 
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天吊り型 



田か邸 























































AXIS P 5532/ P 日日 34 インストールガイド） 


〇ハードウエアのインストール 

I 重要！ - AXIS P 日日 32/ P 日日34を屋外で使用する場合は、サポート対象の屋外ハ 
-ウジングを利用して設置を行ってください。屋外ハウジングの詳細について 
は、 www . axiscom . co . jp を参照してください。 

インストールの準備 

インストールの準備手順では、トップカバーを取り外すことが必要なステップが複数あ 

るため、これらのステップを同時に行えるようすべての手順をよく読んでから AXIS 

P 5532/ P 5534 の取付準備を行ってください。 

• な下の緩衝材を取り除くの手順にしたがって、カメラの取付前に緩衝材を取り除 
きます。 

• カメラには、クリア透明カバーと スモーク 半透明カバーが付属しています。必要 
な場合は、クリア/半透明ドームカバーを交換する【オプション）の手順にした 
がって、ドームカバーを交換します。 

• ネットワークカメラ内に画像を保存するには、標準または大容量の SD カード【別 
売）が必要になります。な下の SD カードを取り付ける【オプション）の手順にした 
がって、トップカバーを取り外し、 SD 力ードを巧り付けます。 

緩衝材を取り除く 

1. トップカバーのねじ4本を緩めて、トップカバーを取り外します。5ページの図を 

参照してください。 

2. 緩衝材を取り除きます。 


緩衝材 


3. クリアまたはスモークのドームカバーを交換したり、 SD カードを取り付ける場合は、 
な下のクリア/半透明ドームカバーを交あする（オプション）および SD カードを取 
り付ける【オプション）の手順にしたがってください。 

4. トップカバーを元の位置に取り付け、ねじを締めます。 
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クリア/半透明ドームカバーを交換する（オプション） 

1. トップカバーのねじ 4 本を緩めて、トップカバーを取り外します。日ページの図を参照してく 
ださい。 

2. ドームリ ング のね じ6本を取り外し、 トップカバーからドームリ ングを取り外します。 

3. ドームリンダとドームカバーをトップカバーに取り付け、ねじ日本を締めて固定します。 

4. SD カードを取り付ける場合は、な下の SD カードを取り付ける （ オプション）の手順を参照し 
てください。 

己.トップカバーを元の位置に取り付け、ねじを締めます。 

ま意： 

ドームカバーに傷が付いたり破損しないように、注意して取り扱ってください。ドームカ 
バーをカメラユニットに取り付ける前に、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。 

SD カードを取り付ける（オプション） 

1. トップカバーのねじ 4 本を緩めて、トップカバーを取り外します。日ページの図を参照してく 
ださい。 

2. SD カード （ 別売）を SDHC (Secure Digital High Capacity) カード スロット に挿入します。 

3. トップカバーを元の位置に取り付け、ねじを締めます。 

ま意： 

SD カードは、 SDHC カードスロットに挿入されると、自動的にマウントされます。ただし、 

SD カードを取り出す前には、カメラの Web ページ上でマウント解除を行ってください。マ 
ウント解除を巧うには、 [Setup] > [System Options] >に torage] >に〇 Card] ページの 
[Unmount] ボタンをクリックします。詳細に ついては、 本製品付属の AX にネットワークビ 
デオ製品 CD に含まれているユーザーズ マニュアルを 参照してください。または、 
www.axiscom.co.jp の Web サイトをご覧ください。 

天吊り型 

1. 据付プレートを天井に取り付ける準備をします。製品付属のドリル用テンプレートを使用し 
て、穴の位置を決めます。必ず材質に適したド y ルビット、ねじ、およびプラグを使用してく 
ださい。 


2 . 据付プレートを取り付けます。 



田か即 
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4. ネットワークケーブルとマルチコネクタケーブル （ 必要な場合 ） を配線して、ネット 
ワークカメラに接続します。接続する際にケーブルが破損しないように、注意して 
取りあってください。発泡ゴムパッキングの穴がケーブルレールの位置と合ってい 
るか確認してください。必要な場合は、発泡ゴムパッキングからマルチコネクタケー 
ブル用の切り取り部分を取り外してください。 

己.カメラ本体のふたを元の位置に取り付け、ねじを締めます。 

日.付属の安全ワイヤを使用して、カメラをしっかり固定します。 

7. ネットワークカメラのユニットホルダーを据付プレートの溝穴に滑り这ませ、カメ 
ラユニットを回転させます。 

8. High PoE Midspan 1 -port を接続します 。 AXIS T 8123 High PoE Midspan 1 -port の接続、 11 

ページを参照してください。 

9. Midspan の LED インジケータが正しい状態を示していることを確認します。詳細につ 
いては、21ページの表を参照してください。 

埋め込み型 

1. 埋め込み型取付を行う天井タイルを取り外します。 

2. 付属のテンプレートを使用して、天井タイルの210 mm の穴の位置に マークを 付け 
ます。テンプレートに沿って天井タイルを切り取ります。 



• カメラと天井取付部品の総重量は、約 2.3 kg です。天井の素材にこの重量を十分に支 
えられる強度がもることを確認してください。 

• 天井タイルの厚みは日 mm 〜60 mm でもることが必要です。 

3. 天井ブラケットを組み立てます。 

斗.天井ブラケットを天井タイルの穴に通します。9ページの図を参照してください。 

己.トルクス20のドライバーを使用して、ブラケットアームのねじを締めます。 

6. カメラ本体のふた用ねじ4本を緩めて、カメラ本体のふたを取り外します。日ペー 
ジの図を参照してください。 
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7. ネットワークケーブルとマルチ コ不 クタケーブル（必要な場合）を配線して、ネット 
ワークカメラに接続します。接続する際にケーブルが破損しないように、注意して 
取りあってください。発泡ゴムパッキングの穴がケーブルレールの位置と合ってい 
るか確認してください。必要な場合は、発泡ゴムパッキングからマルチコネクタケー 
ブル用の切り取り部分を取り外してください。 


マルチコネクタケーブル 


ネットワークケーブル 


8. カメラ本体のふたを元の位置に取り付け、ねじを締めます。 

9. 付属の安全ワイヤを巧用して、カメラをしっかり固定します。 



10. ネットワークカメラの ユニッ トホルダーを据付プレートの?唐穴に滑り込ませ、カメ 
ラユニットを回転させます。 

11. High PoE Midspan 1 -port を接続します 。 AXIS T 8123 High PoE Midspan 1 -port の接続、 11 

ページを参照してください。 

12. Midspan の LED インジケータが正しい状態を示していることを確認します。詳細につ 
いては、21ページの表を参照してください。 

13. カメラを取り付けた天井タイルを天井に戻します。 



田か I 邮 
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14. 天井ブラケットと装飾リンダの位置合わせをし、しっかりはめ込みます。 



ブラケット（オプシヨンのアクセサリ）を使用する取付 


1. 選択したブラケットを、ブラケットに付属の取 
極説明書にしたがって取り付けます。穴開け 
が必要な場合は、素材に適したドリルビット、 

ねじ、およびプラグを使用してください。 

2. カメラ本体のふた用ねじ4本を緩めて、カメ 
ラ本体のふたを取り外します。日ページの図 
を参照してください。 

3. ネットワークケーブルとマルチコネクタケー 
ブル（必要な場合）を、取り付けたブラケット 
の穴を通して配線します。 

4. カメラをブラケットのを全ワイヤに引っ掛けます。 

日.ネットワークケーブルとマルチコネクタケーブル（必要な場合）をネットワークカメ 
ラに接続します。 

6. AXIST 8123 を接続します。 AX に T 8123 High PoE Midspan 1- port の接続、 11 ページを参照 
してください。 

7. カメラ本体のふたを元の位置に取り付けます。 

8. ネットワークカメラのユニットホルダーをブラケットの溝穴に滑り込ませ、カメラ 
ユニットを回転させます。 

9. 3本のねじ（トルクス T 30] を締め付け、取り付けたブラケットにネットワークカメラ 
を固定します。 
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AXIS T8123 High PoE Midspan 1-port の接続 

AXIS T 8 123 High PoE Midspan 1 -port を使用すると、電力消費量が大きい Axis ネットワーク 
ビデオ製品でも、1本のイーサネットケーブルを使用してデータ送受信と電力供給を行 
うことができます。 AX に T 8123 を接続するには、次の手順にしたがってください。 

1. 標準的なネットワークケーブルを利用して、 AXIST 8 123 (DATA IN ) をネットワークス 
イッチに接続します。 

2. カメラに接続されているネットワークケーブルを{ま用して、 AXIS T 81 23 【DATA & POWER 
OUT ) をネットワークカメラに接続します。 

3. 付属の電源ケーブルを使用して、 AXIS T 8 123を電源コンセント 【100 VAC ) に接続しま 
す。 

AXIS T 8 123 DATA & 


POWER OUT DATA IN 



Midspan の LED の詳細については、 AXIST 8123 の Status インジケータ、21ページを参照し 
てください。 
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〇 IP アドレスの設定 

現在、ほとんどのネットワークでは、 DHCP サーバーを使用して自動的に接続デバイスに 
IP アドレスを割り当てています。ネットワークに DHCP サーバーが導入されていない場合、 
ネットワークカメラは、192.168 .0.90 をデフオルトの IP アドレスとして使用します。 

固定 IP アドレスを設定したい場合、 Windows 用ソフトウェアである AXIS IP Utility また 
は AXIS Camera Management のいずれかの使用をお勧めしていまず。設置するカメラのお 
数に応じて、目的に最も合った手段をお選びください。 

これらはいずれも無償のソフトウェアで、製品に付属する AX にネットワークビデオ製 
品 CD に収録されています。また、 Axis のホームページ www . axiscom . co.jp からダウンロー 
ドしてご利用いただけます。 


使用できる手段 

推奨される カメラ 設置環境 

オペレーテイング 
システム 

AXIS IP Utility 

fP 参照ページ 13 ページ 

1台のカメラ 
小規模インストール 

Windows 

AXIS Camera Manaaement 

•も , 参照ページ14ページ 

複數台のカメラ 
大規模インストール 
異なるサブネットでの導入 

Windows 2000 

Windows XP 

Professional 

Windows Server 2003 

Windows Vista 

Windows 7 


ま意： 

• IP アドレスの設定が行えない場合は、ファイアウォールによって設定が妨げられていな 
いかどうか確認してください。 

• 他の 0 S を使用する場合など、その他の IP アドレスの設定および横出方法については、17 
ページを参照してください。 
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AXIS IP U 川 i かを利用する【1台のカメラ/ル規模インストール向き) 

AXIS IP utility は、ネットワーク上の Axis デバイスを自動的に検出して表示します。また、 
このアプリケーシヨンでは手動で固を IP アドレスを設をすることができます。 



ネットワークカメラは、 AXIS IP Utility が動作しているコンピューターと同じネットワー 
クセグメント【物理サブネット）に接続されていることが必要です。 

自動検出機能 

1. ネットワークカメラがネットワークに接続され、電?原が入っていることを確認します。 

2. AXIS IP Utility を起動します。 

3. ウインドウにカメラが表示されたら、それをダブルクリックするとホームページが 
開きます。 

4. パスワードの設をホ法については、1日ページを参照してください。 

IP アドレスの手動設定 （ オプション） 

1. コンピューターと同一のネットワークセグメントで、ホ巧用の IP アドレスを入手し 
ます。 

2. リストでネットワークカメラを選択します。 

3. [選択したデバイスに新しい IP アドレスを設定] ボタン [7^ をクリックして、 IP アドレ 

スを入力します。 

4. [IP を設定] をクリックし、画面の指示にしたがいます。新しい IP アドレスを設をする 
には、2分な内にカメラを再起動する必要があります。 

己. [ホームぺージ] をクリックして、カメラの Web ページにアクセスします。 

6. パスワードの設をホ法については、1日ページを参照してください。 


田か挪 
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ホ 


»ew 


户画画 通 0 菌 

Search As 々が IP Upgrade Add/Edit User Configure Template Editor 
Groups 

句 Add G の up 


国 ， 

Apply Template 


因 . 

Home Page 


国圃， 

Refresh Views 


田 AllD かわなけの） 

^ My Groi 9 $ 


Find [ 


习 I Apply ’j 〔 Clear | 


Name 

y か: IS P3344 - 0040 日 巧 3 粥 DO 
y AXIS P3344 - 加 408CA0DCGB 
VAXIS P5534-OCWOSCI 的 B 犯 
与 AXIS P77m - 004 朋 Cl の B31 
今 か CIS P77m - 00408 CCDOOOO 
g がに PB221 -00408。 的か 0 
I^AX に PB221 -00408C1B3IW6 
夕か <3S Q1755 - 0D4 阳口日 1560 
VAXIS Q1755- 0D4 阳 口の 4B8 
VAXIS Q1755- 0D4 扼 口の SOA 
VAXIS Q1755- 00408 C991 4DF 


Address 

dhlO.94-127.37 '化''' 

dhl0-94-127-7,$e.a... 

dhlO.9 ら127.43 .se.... 

化10-9ら127-1呢 .s... 

dhl0-96-127-58.se.... 

dh10-96-127-121,$... 

10.94.137.1 

dh10-94-127-31.se.... 

dh10-94-127-254.s... 

dh10-92-127-178.s... 

10 .弗 S.55 


Serial Number 
00の 日！: 的的 DO 
00408 CAODCee 
004明!:1拍6 张 
00408 C133B 31 
004081：1拍巧1 
00408。ぬけ 0 
00408。的か S 
004081：1巧攻 
00408 C1 8： 
00408 C183G0A 
00408 C9914DF 


:131胤 

：183408 


AXIS Camera Management ( 複数台のカメラ/大規模インス I -ル向き） 

AXIS Camera Management はネットワーク上の樓数の Axis デバイ スを自動的に検出し、接続ステータ 
スの表示、ファームウユアのアップダレード、 IP アドレスの設定などを行うことができるソフト 
ウユアです。 


自動検出機能 

1. カメラがネットワークに接続され、電源ボ入っていることを確認します。 

2. AXIS Camera Management を起動します。ウインドウにネットワークカメラが表示されたら、リン 
クを右ク y ックして 、 [Live View Home Page ] を選択します。 

3. パスワードの設定方法については、1日ページを参照してください。 


1台のデバイスの IP アドレスを設定する 

1. AX に Camera Management でネットワークカメラを選択し 、 [Assign 
IP ] ボタンをクリックします。 |73 

2. [Assign the following IP address ] を選がし、デノくイスに設定する 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトルータの 値を入力 
します。 

3. [ OK ] をクリックします。 

複数台のデバイスの IP アドレスを設定する 

AXIS Camera Management を利用すると、特定の IP アドレスの範 
囲を指定することにより權数台のデバイスにまとめて IP アドレ 
スを割り当てることができ、設定作業を迅速化することができ 
ます。 

1. 設定したいデバイスを選巧し （ 異なるモデルも選択可能）、 
[Assign IP ] ボタンをタリックします。 

2. [Assign the following IP address range ] を選択し、 デノく イスに 
設定する IP アドレスの範圃、サブネットマスク、デフ オル 
ト ルータ の値を入力します。 

3. [ Update ] ボタンをクリックします。設定される IP アドレス 


〇 
© 
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が [New IP Addresses ] の下に一覧表示されます。この一覧を編集するには、デバイスを選がして 
に d け]をクリックします。 

[ OK ] をクリックします。 
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©パスワードの設定 


製品にアクセスするには、まずデフオルトの管理者 [ root ) 用のパスワードを設定する必要がありま 
す。この設定は、ネットワークカメラに初めてアクセスしたときに表示される、に onfigure Root 
Password ] ダィアログで巧います。 

root パスワード設定時にネットワーク上で盗聴されるのを防ぐため、パスワードの設定は暗号化さ 
れた HTTPS 接続を使用して行うことができますが、この場合には HTTPS 証明書が必要です。 

を意： HTTPS ( Hype け ext IVansfer Protocol over SSI _) は Web ブラウザーとサーノく一間のトラフィックを暗 
号化するためのプロトコルです。 HTTPS 証明書は暗号化された情報の受け渡しをコントロー 
ルします。 

標準 HTTP 接続でパスワードを設定するには、な下の最初のダイアログに直接入力してください。 
HTTPS 暗号化接続を使用してパスワードを設定するには、次の手順にしたがってください。 

1. [Create self-signed certificate ] ボタンをタリックします。 

2. 必要な情報を入力して [0 K ] をクリックします。証明書が作成され、これでパスワードを安全 
に設定できます。この時点、から、ネットワークカメラとの間で送受信されるすべてのデータト 
ラフィックが暗号化されます。 

3. パスワードを入力し、スペルミスがないかを確認するために再入力します。 [0 K ] をクリック 
します。これでパスワードの設定が完了しました。 

のボタンをクリックして 
HTTPS 証明書を作成します。 


イ.雌,.. 

Create Certificate 

S*cur« coAfi か " tiOA of か ♦ root p*«i 
し c •け■も 



Create Self-Signed Certificate 


o 


Common 

Configure Root Password vwio か, 

User nam*! root 

Patiwo^： 

Confirm pssiwQrdi 


*Th« nam« of th« 


10.，♦. 127.232 
369 かけい..99993 

•nbty to b« c ■ ホ fwd. >,•. the IP •ddr«ss or ho" n 


OK 1 I C«rtc«l 




ro«( pactMord via mtti 


p*g« • 

.巧. 


w Mii b« か te 


4 muft b« changed 


ft 化 • "("e. B 


暗号化されていない接続を経由 
してパスワードを設定する場合、 
ここでパスワードを入力します。 


Confiaure Root Password using HTTPS 

U««r n*m«i foot 

Confirm p",Mord! 


itMO^ for 甘 


斗.ログインするには、画面の要ホにしたがってユーザー名 " root " を入力します。 

を意：デフォルトの管理をユーザー名である root は削除できません。 

己.上記の手順で設定したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

を意：パスワードを忘れてしまった場合、カメラをエ攝出荷時設定にリセットする必要があり 
ます。22ページを参照してください。 


田か I 邮 
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ビデオストリームにアクセスする 

ネットワークカメラの山 ve View ] ページが表示されます。ここには Setup ツールへのリ 
ンクがあり、このリンクを巧用してカメラをカスタマイズできます。 

必要な場合、 [ Yes ] をクリックして AMC {AXIS Media Control ) をインストールすると 、 Internet 
Explorer でビデホストリームを表示できます。インストールするには、コンピューターの 
管理者権限が必要です。 

必要に応じてリンクをクリックし、足りないデコーダーをインストールしてください。 


ま意： Windows 7 /Windovvs Vista 環境に AMC をインストールするには、管理者権限で Internet 
Explorer を実行する必要があります 。 [Internet Explorer ] アイコンを右クリックし、 [ 管巧 
者として実行]を選択します。 


©〇[[ 



Setup -お客様の要件にしたがつ Help -カメラの使 


て カメラを設定するために必要な 
すべてのツールを提供します。 


用に関する総合的 
な オン ラ インへル 
プが表示されます。 
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IP アドレスのその他の設定方法 


次の表では、その他の IP アドレスの設定または検出方法を説明しています。すべての方 
法はデフォルトで有効になっていますが、無効にすることもできます。 



対応オペ レー 
テイングシス 
テム 

説明 

AVHS サー ビス 
接続 

すべて 

カメラを AVHS サーバーに接続するには、サービスプロバイ 
ダーのインストールガイドを参照してください。各地域で利 
用可能な AVHS サービスプロバイダーを探すには、 
www . axis.com を参照してください。 

UpnpTM 

Windows 

コンピューターで有効に設定されている場合、カメラが自動的 
に検出されて、[マイネットワーク]に追加されます。 

Boniour 

MAC OS X 
(10.4 な降） 

Bonjour に対応したブラウザーで使用できます。ブラウザー 
(Safari など）の Bonjour ブックマークに移動し、リンクをクリッ 
クしてカメラの Web ページにアクセスします。 

AXIS Dynamic 

DNS Service 

すべて 

Axis が無償で提供するサービスで、カメラをすばやく簡単にイ 
ンストールできます。サービスの利用には、 HTTP プロキシを使 
用しないインターネット接続が必要です。詳細については、 
www . axiscam.net を参照してください。 

ARP/Ping 

すべて 

が下を参照してください。コマンドの実行は、カメラに電源を 
接続してから2分な内に行う必要があります。 

DHCP 

すべて 

ネットワークの DHCP サーバーの营理者ページを表示する方法 
については、サーバーのマニュアルを参照してください。 




ARP / Ping を使用して IP アドレスを設定する 

1. コンピューターが接続されているネットワーク七ダメントと同一のネットワークセ 
ダメントで IP アドレスを入手します。 

2. カメラの製品ラベルに表示されているシリアル番号 （ S / N ] を見つけます。 

3. コンピューターでコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。 


Windows での構文： 

Windows での例： 

arp -S <IP アドレス > < シリアル番号> 
ping -1408 -t <IP アドレス > 

arp -s 192.168 .0.125 00-40-8c-18-10-00 
ping -1408 -t 192.168.0.125 

UNIX/Linux/Mac での巧文： 

UNIX/Linux/Mac での例： 

arp -S <IP アドレス > < シリアル番号> temp 
ping -s 408 <IP アドレス > 

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp 
ping -s 408192.168.0.125 


4. ネットワークケーブルがカメラに接続されていることを確認します。次に、電源を 
取り外してから接続し直し、カメラを起動/再起動しまず。 

日.画面に 'Reply from 192.168 .0.125: またはこれに類似する応答メッセージが表示され 
たら、コマンドプロンプトを閉じます。 

6. ブラウザ ーのロケーション/アドレス フィールドに 「 http ://< IP アドレス >」を入力 
し、キーボードで Enter キーを押します。 

を意： 

• Windows で コマンド プロンプトを開くには、 [スタート] メニューから[ファイル名を指を 
して実行…]を選択し、 cmd と入力してから [0 K ] をクリックします。 

• Windows 7または Windows Vista で ARP コマンドを使用するには、コマンドプロンプトのアイ 
コンを右クリックし、[管理者として実行]を選択します。 

• Mac 0 S X で ARP コマンド を使用するには 、 Application > Utilities の Terminal utility を使用し 
ます。 
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ユニッ トコネクタ 

ネットワークコネクタ- 一般的な RJ -4 日イ' —サネットコネクタ 。 High PoE (Power over 
Ethernet、IEEE 802.3 at ) に対応。製品に付属の AXIS T 8123 High PoE Midspan 1 -port を巧用し 

てください。 EMC に準拠するよう、シールド付きケーブルを使用してください。 

マルチコネクタ -な下の外部機器を接続するためのターミナルコネクタ： 

• オーディオ機器 
• 入出力（1仰デバイス 
• AC / DC 電源 

外部機器を AXKPS 日 32/ P 5 日34に接続するには、 IP 日1規格準拠を維持するために、 マルチ 
コネクタケーブルが必要です。 マルチ コネクタケーブルは、 Axis 製品の販売店で購入で 
きます。詳細については、本製品付属の AXIS ネットワークビデオ製品 CD に含まれてい 
るユ ーザーズ マニュアルを 参照してください。または、 www . axiscom . co . jp の Web サイト 
をご覧ください。 

SDHC 力ードスロット ■ネットワークカメラ内で画像を保存するには、標準または大容 
量の SD カード （ 別売）が必要になります。 SD カードを挿入または取り出す際は、カメラ 
のトップカバーを取り外す必要があります。詳しくは、 SD カードを取り付ける（オプ 
シヨン）、7ページを参照してください。 

注意： 

SD カードを取り出す前には、記録されたデータの破損を防ぐため、必ず SD カー 
ドをマウント解除してください。 SD カードのマウントを解除するには、 [ Setup ] 

> [System Options ] > [ Storage ] > [SD Card ] の [ Unmount ] ボタンをクリックし 
ます。詳細については、本製品付属の AXIS ネットワークビデオ製品 CD に含まれ 
ている、ユーザーズマニュアルを参照してください。または、 www . axiscom . co.jp 
の Web サイトをご覧ください。 


のか挪 
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マルチコネクタケーブル【別売） 

外部機器を AX に P 5532/ P 5534 に接続するには、カメラの IP 51 規格準拠を維持するため 
に、マルチコネクタケーブルが必要です。マルチコネクタケーブルは、 Axis 製品の販売 
店で購入できます。 

マルチコネクタケーブルをカメラのマルチコネクタに接続します。5ページの図および7 
ページと8ページの手順を参照してください。ケーブルには次のコネクタがあります。 

電源コネクタ ■電源入力に f ま用する3ピンのターミナルブロック。 



DC 電源入力 

24-34 V DC 、 最大 17.1 W 



AC 電源入力 

20-24 VAC 、 最大 33.6 VA 


音声入力【ピンク）- モノラルマイクロフォン、またはラインインモノラル信を【ステ 
レオ信号から左チャンネルを使用）を接続できます。3.日 mm ジャック。 

音声出力（緑）- 場内放送設備やアンプ内蔵のアクティブスピーカーに接続できる音声 
出力（ラインレベル）。 3.5 mm ジャック。また、ヘッドフォンを接続することもできま 
す。この端子への接続には、ステレオコネクタを使用してください。 

I/O 夕ーミナルコネクタ- 動体検知、イベントトリガ ■ —、録画、アラ'— 

ム通知などのアプリケーションで巧用。 I / O ターミナルコネクタには、補 
助電源や GND ピンのほかに、 入力 または出力のどちらかに設定できるピ 
ンが4つあります。これらのピンはな下の機能に対するインターフェイ 
スを提供します。 

• デジタル出力- リレー や LED などの外部デバイスを接続します。接続したデバイ 
スは、 VAPIX®API (アプリケーションプロ グラミ ングインターフェ イス ）、 [Live View ] 
ページの出カボタン、または [Event Type ] で動作させることができます。アラー 
ムデバイスが起動されると、出力は active と表示されます ([Events ] > [Port Status ] 
の下に表示）。 






































AXIS P 5532/ P 5534 インストールガイド 


ページ21 ) 


• デジタル入力-オープンサーキットとクローズサーキットの切り替えが可能な 
デバイスを接続するためのアラーム入力。赤外線、ドアや窓の接触、ガラス破壊 
検知などがその例です。状態の変化による信号が受信されると、状態が変化して 

入力が active になります ([Events ] > [Port Status ] の下に表示）。 


機能 

ピン 

説明 

仕様 

GND 

1 

ダランド 


3.3 V DC 

電源 

2 

補助デバイスに電源を供給することができます。 

ま意： このピンは電源出力毎をとして使用してくださ 
い。 

最大負荷= 2日0 mA 

設定可能 
{入力または 
出力） 

3-6 

デジタル入力-動作させるには GND に接続します。動 
作しないようにする場合はフロート状態（未接続）に 
してください。 

最小入力= -40 V DC 
最大入力=+40 V DC 

デジタル出力-オープンドレイン NFET トランジス 
ターを使用。ソースを GND に接続。外部リレーととも 
に使用する場合は、過渡電流を避けるためにダイオー 
ドを負荷と並列に接続する必要があります。 

最大負荷=100 mA 
最大電圧 = +40 VDC 


AXIS P 5532/ P 5534 の Status インジケータ 


色 

説明 

消灯 

安定接続、通常動作時 

オレンジ色 

システム初期化または工場出荷時設定へのリ七ット時に点灯、ファームウュアの 
アップグレード中に点滅 

オレンジ色/ 
ホ色 

ネットワークに接続されていません 

赤色 

ファームウェアのアップグレードに失敗 

緑色 

正常に再起動した後10秒間点灯 


注意： 

AX に P 日日 32 /P 日日 34の Status インジケータの詳細については、本製品付属の AX に 
ネットワークビデオ製品 CD に含まれているユーザーズマニュアルを参照してく 
ださい。または、 www . axiscom . co . jp の Web サイトをご覧ください。 

AXIS T 8 123の Status インジケータ 


LED 

色 

説明 

ポート 

消灯 

カメラが接続されていません 

点滅 

電源の過負荷状態またはその他の入力電圧エラー 

緑色 

カメラが接続され、正常動作中 

AC 入力 

緑色にお灯 

AC 電源接続中 






工場出荷時設定にリセットする 

カメラを工場出荷時設定にリセットするには、が下の説明のようにカメラの側面にある 
コントロール ボタンと再起動ボタンを使用します。ボタンの位置に ついては、ハード 
ウェアの概要、4 ページを 参照してください。 

コントロールボタンと再起動ボタンを使用してリセットを行うと、 IP アドレスを含むす 
ベてのパラメータが工場出荷時設定にリセットされます。 

1. 緩衝材を取り除く、日ページを参照して、トップカバーを取り外します。 

2. コントロール ボタンと再起動ボタンを同時に押したままにします。 

3. 再起動ボタンから手を放し、コントロールボタンは押したままにします。 

4. Status インジケータがオレンジ色にをわるまで、コントロールボタンを押したまま 
にします（約1日秒程かかります)。 

己. コントロール ボタンを放します。 

6. Status インジケータが緑色にを化したら （1 分ほどかかる場合があります）、カメラの 
リ七ットは完了です。これで ユニッ トの IP アドレスがデフオルトの192.168 .0.90 にな 
りました。 

7. トップカバーを元の位置に取り付けます。 

8. IP アドレスを設をし直すには、 IP アドレスの設を、12ページで説明したホをで行つ 
てください。 

パラメータを工場出荷時設をにリ七ットするには、 Web インターフェイスを使用するこ 
ともできます。詳細については、オンラインヘルプまたは本製品付属の AXIS ネットワー 
クビデオ製品 CD に含まれているユーザーズマニュアルを参照してください。 

インターネットを経由してカメラにアクセスする 

インストールが完了すると、お使いのローカルネットワーク 【 LAN ) でネットワークカメ 
ラにアクセスできるようになります。インターネットを経由してカメラにアクセスする 
場合は、受信トラフィックを受け入れるようネットワークルータを設定する必要があり 
ます【通常、特定のポートで行います)。 

• 閲覧と設定を行う場合は、 HTTP ポート（デフォルトポート：抓） 

• H .264 ビデオストリ ームを 閲覧する場合は、 RTSP ポート （ デフオルトポート： 554) 

詳しくは、お使いの ルータのマニュアルを 参照してください。 この 他のトピック につい 
て詳しくは、 Axis のサポートサイト （ WWW . axis . com/techs 叩）を 参照してください。 

関連情報 

ユーザーズ マニュアルは、 製品付属の AX にネットワークビデホ製品 CD または Axis の 
ホームページ ( www . axiscom . co . jp ) からご覧いただけます。 

ヒント！ 

www.axi5.com/techsup にアクセスして、ネットワークカメラのファームウェアのアップデート版 
が y y —スされていないかどうか確認してください。現在インストールされているファーム 
ウェアのバージョンを確認するには、 [Setup] > [About] をタリックします。 





安全性に関する告知-バッテリ交換 

AXIS P 日日 32/ P 日日34は、內部のリアルタイムクロック （ RTC ) 用電源として 3.0 V CR 2032 リチウムバッテリを 
使用しています。通常、このバッテリは最低5年間使用できます。バッテリが低電力の状態となると、 
RTC の動作に影響し、電 II オンのたびにリセットされます。バッテリの交換が必要になった場合、ログ 
メ ッ七ージが表示されます。バッテリは、このように必要な場合な外には交換しないでください。 

バッテリの交換が必要になったときは、 www . axis . com / techsup を参照してください。 

•バッテリは、正しく交換しないと爆発する危険があります。 

• メーカーが推奨する同じ バッ テリまたは同等の バッ テリのみと交換してください。 

•使用済みバッテリを廃棄する際は、メーカーの指示にしたがって処分してください。 


田か I 地 






